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Qualidade superior O monitor HP Pavilion Fl 723 proporciona imagens de qualidade superior e som 
excelente gracas ao seu LCD de matriz activa de 1 7 polegadas com revestimento anti-reflexo e altifalantes 
incorporados de alta qualidade 

A melhor performance da sua classe Experimente a melhor performance da sua classe com urn 
impressionante ecra de 1 7 polegadas que proporciona performance sem cintilacao com resolucao de 1 280 
x 1024, espacamento de pixels de 0,264 mm e relacao de contraste de 450:1, para oferecer qualidade 
com realismo fotografico 

Elegante e ergonomico Com uma concepcao elegante e cheia de estilo, o HP Pavilion Fl 723 proporciona 
uma atmosfera de alta tecnologia a qualquer ambiente domestico. Gracas as funcionalidade ergonomicas e 
que economizam espaco, tais como altifalantes integrados e cabos discretos, a sua mesa de trabalho tera 
sempre urn aspecto mais arrumado 

Uma combinacao perfeita para o seu PC HP Pavilion Esta concepcao estreita foi desenhada para oferecer a 
combinacao perfeita para o seu PC domestico HP Pavilion, de modo a proporcionar uma aparencia e urn 
toque complementares e unificados ao espaco de instalacao 
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Especificacoes Tamanho do ecra : 17 pol. (43,2 cm) de imagem visualizavel na diagonal 



Tratamento da superfici e : LCD de matriz activa de transistor de pelfcula fina (TFT) 
Tratamento de adaptadores frontais : Anti-reflexo, anti-estatico 



Espacamento de pixels : 0,264 mm 



Taxa de renovacao : 25 ms (tipico) 
Luminosidade : 300 nits (nativa) 



Taxa de contraste : 450:1 (nativa) 



Especificacoes da interface Angulo de movimentacao do ecra : VGA mini D-sub de 1 5 pinos 

Resolucao do ecra : 1 280 x 1024 a 60 Hz (recomendada) 

Resolucao recomendada : Maximo de 1 280 x 1024 a 75 Hz 

Cor : Suporta True Color, 1 6,7 Milhoes 

Frequencias de varrimento horizontal : 56-76 Hz vertical, 30-81 kHz horizontal 
Caractensticas Multimedia : Altifalantes activos integrados 

Funcionalidade de seguranca ffsica : Preparado para Bloqueio Kensington 

Tempo de resposta de renovacao : Intervalo de angulos de inclinacao vertical desde -5 ate 30 graus 

Plug and play : Sim 

Alimentacao Cabo de alimentacao e requisitos de energia : 100-240 V, deteccao automatica, 50-60 Hz - Caixa externa 

Consumo de Energia : Maximo de 50 Watts no modo operacional; 2 Watts no modo de economia de energia 

Controlos do utilizador Opcoes de Controlo do Ecra pelo Utilizador : Contraste, luminosidade, definicoes de cor, paleta de cores, posicao horizontal e vertical da 

imagem, relogio e fase, configuracao automatica, economizador de energia, reposicao de alimentacao, informacao de retro-iluminacao, 6 
idiomas 

Especificacoes mecanicas 

Peso : 6,0 Kg 

Dimensoes do Pacote (A x L x P) : 454 x 454 x 1 75 mm 

Peso do Pacote : 8,0 kg 

Amplitude Termica em Funcionamento : 5 ate 35 °C, 20 ate 80% de humidade relativa, nao condensada 

Amplitude Termica de Armazenamento : -20 ate 60 °C, 5 ate 95% de humidade relativa, nao condensada 

Normas Cumprimento de Standards : Marca CE, TUV-GS (exclusao de responsabilidade « not intended for office use » (nao destinado a utilizacao em 

escritorios)), MPR II, TC099, ISO 9241, CISPR, VCCI, MIC, CSA (ou CUL), ACA e Energy Star 

Informacao adicional Garantia : Garantia limitada de urn ano de pecas e mao-de-obra. Sao aplicaveis determinadas restricoes e exclusoes. Monitor CRT de 17 

polegadas; 

Conteudo da Caixa : Monitor, cabo de alimentacao de CA, cabo de audio, controladores e documentacao 

Informacoes para encomendas : P9623A#ABB (Europe), UPC 8 29160-05269 4 

P9623A#ABU (UK & Ireland), UPC 8 29160-05270 0 

P9623A#AR8 (Switzerland), UPC 8 29160-05272 4 

P9623A#ABY (Denmark), UPC 8 29160-05271 7 
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© 2003 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A informacao contida neste documento esta sujeita a alteracdes sem aviso 
previo. As unicas garantias para os produtos e servicos da HP estao definidas nas declaracoes de garantia express que 
acompanham tais produtos e servicos. Nada neste documento pode ser entendido como constituindo uma garantia adicional. A 
HP nao sera responsavel por quaisquer erros tecnicos ou editoriais ou omissoes contidas neste documento. Todos os nomes de 
marcas e de produtos sao marcas comerciais ou marcas comerciais registadas das respectivas empresas. Todas as especificacoes 
de performance sao fornecidas pelos fabricantes dos componentes. As especificacoes de performance representam a mais 
elevada especificacao das especificacoes de mveis tfpicos de performance dos fabricantes de componentes para a HP. A 
performance real pode ser superior ou inferior. 
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